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Covance Harrogate 


HJlUcfiro® 2 V2.0 


Analysis Kane 
QC 1 ufflOl/L 
PVS1C6 

90r 


[44JD09I 39 PVAC06, 17. 1. 
Amount : i.ooo 


Hu It lehr on 



5.0 

Time (minutes) 


Instrument r 

Channel Title : Channel #39 

Lias 10 : 

Acquired on 16-OCT-at 15: *7 
Reported on 17-0CT-2001 at 09: 50 


Method : PVALOfi 

Calibretion . PVAL06 
Run Sequence : PVAL06 






Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/mycj0001 



